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ऊर्जा दक्षता ब्यूरो 
अधिसूचना 


नई दिल्‍ली, 29 अगस्त, 2024 


सं. बीईई/एसएंडएल/सीलिंग फैन/05/2023-24.--ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऊर्जा 
संरक्षण अधिनियम, 2004 (2004 का 52) की धारा 58 की उपधारा (2) के खंड (A) के साथ पठित धारा 43 की उपधारा 
(2) के खंड (ढ) और धारा 4 के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (इलेक्ट्रिक सीलिंग 
टाइप Tal के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम 2022 में संशोधन का प्रस्ताव करता है, 
प्रस्तावित मसौदा संशोधनों को उक्त अधिनियम की धारा 58 की उपधारा (॥) द्वारा यथाअपेक्षित, इससे प्रभावित होने 


वाले सभी संभावित व्यक्तियों की सूचना के लिए भारत के असाधारण राजपत्र, में प्रकाशित किया जाता है तथा इस पर 
उनके सुझाव और आपत्तियां (यदि कोई हो तो) आमंत्रित की जाती हैं और यह सूचित किया जाता है कि इस पर विनियम 
मसौदे के भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके बाद विचार 
किया जाएगा; 


आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हो तो, महानिदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विद्युत मंत्रालय, चौथा तल, सेवा भवन, सेक्टर - 
4, आर.के. पुरम, नई Peeett-0066 को भेजे जा सकते हैं; 


उक्त पैरा । में विनिर्दिष्ट तीस दिनों की अवधि की समाप्ति से पहले Saat मसौदा संशोधन विनिययमों के संबंध में व्यक्तियों से 
प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा विचार किया जाएगा। 
5533 GI/2024 () 
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संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ.- (4) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप Tat के 
लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति), (संशोधन) विनियम, 2024 है। 


(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 

विनियम 3 के उप-विनियम (॥) में, मद (i) के पश्चात्‌, निम्नलिखित को अंत:स्थापित जाएगा, अर्थात्‌:- 

(ट) बिजली की बचत/वर्ष (किलोवाट घंटा); और 

(5) CO2 उत्सर्जन में कमी/वर्ष (किलोग्राम ०02) 

उक्त विनियमों में, अनुसूची में, शीर्षक के अधीन,-"इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप पंखे के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की 


अर्थात्‌ः- 
4. लेबल डिजाइन 
(i) आयाम : 


(क) पैकेजिंग पर चस्पा किए जाने वाले लेबल का आयाम: 


[भागवा---खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 


(ख) सीलिंग फैन मोटर पर चस्पा किए जाने वाले लेबल का आयाम: 


«>> चित 


t2 A करा 


कं. £4 64-4 


25mm 


(ii) लेबल के लिए रंग योजना : 
नेवी ब्लू - सी: 97, एम : 95 , वाई: 6, के: 
हरा - सी: 84, एम: 0, वाई: 90, के: 4 


टिप्पण : ब्यूरो के लोगो का निचला भाग और स्टार फिलर केवल हरे रंग में तथा सभी फ़ॉन्ट और 
ब्यूरो के लोगो का शीर्ष भाग नेवी ब्लू रंग में 


35 mm 
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Black Oulline (Outer) Spt 


Black Outline (inner) t Spt 


Yetow १ 40 
Red C:0, M:00, Y:400, K:0 
Star Outline Black 20 
Yellow Y:40———— 


4 Sent tant Black (Arist Bold) 


SS 


AVI N GS Block T5pt text white 
mod UIDE 


Yellow ¥:20 


ext 4. Spt (Aret Bleck) 
Outlins tpt * ENERGY EFFICIENCY “| 
; Green 5.5pt White tect (Arial Black) 


ENERGY EFFICIENCY *} = 
Service Value - 5.2 
= -य 


Black text 4.5pt (Anat Black) 


Black teal Spe (Art: 


Groen C-3, M:70, ¥:90, KA 


Blue C:97, ॥#:96. १८6, 7 
< Bisck text Anal 
Cutline .2pt ——— eS ओ  ?आआ- eck joxt 2 
Tae Oe enn, ae NO Nees ON Ne Shag one Bleck jext 2 pt (Anal) 


उप्र tern जन may रन 8 ow te Ne 
3322: हर 


Green Bureau of Energy Efficiency 
C89, M:70, ४90, Kit 


Blue 


C:97, M95, १४%, K:t 


(iv) इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप पंखे के लिए मुद्रित लेबल का पूरा नमूना : 


नस 


POWER SAVINGS 
GUIDE 


Ministry of Power, Goverment of india 


| ENERGY EFFICIENCY | 
Service Value - 5.2* 
Late! Pertod : छा Jevesry 2004 t= 307 Decewdeer 2005 


Bureau of Energy Efficiency 


Ministry of Power, Government of India 


[भागवता--खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 


4. मूल विनियमन के सभी प्रपत्रों में, "ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप फैन के लेबल पर उनके संप्रदर्शन 
की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2022" शब्द और अंक जहां कहीं भी ये आते हैं, उनके 
स्थान पर निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा, अर्थात्‌:- 


“ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप पंखे के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) 
संशोधन विनियम, 2024"। 


5. उक्त विनियमों में, प्रपत्र ॥ के अनुबंध क-|| की मद 5 शीर्षक "इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप पंखे पर चस्पा किए जाने 
वाले लेबल का नमूना नीचे दर्शाया गया है" के अधीन, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ - 


POWE aN SAVINGS 
GUIDE 


Service Value - 5.2" 
Label Period : ST" Jeneery 2004 to ST" Decerter 005 


Bureau of Energy Efficiency 


Mirestry of Power, Government of India 
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6. ow विनियमों में, प्रपत्र |/ के अनुबंध क-|/ की मद संख्या 4 के अधीन, शीर्षक "ब्यूरो द्वारा विधिवत्‌ 
अनुमोदित लेबल का नमूना जिसे इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप पंखे पर चस्पा किया जाना है, नीचे दर्शाया गया है 
(फैमिली मॉडल के लिए अलग नमूने संलग्न हैं)" के अधीन, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ - 


POWER SAVINGS 
GUIDE 


Service Value 5S.2° 
Label Perc - छात्रा Jeweery 2004 to SI” Decerteer 00s 


Bureau of Energy Efficiency 


Mritstry of Power, Government of India 


पत्र में दिए गए यूनीक लेबल श्रृंखला कोड का उल्लेख इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप पंखे पर लगे लेबल में किया जाना 
चाहिए। 

श्रीकांत नागुलापलली, महानिदेशक, 

[वविज्ञापन-॥॥/4/असा./449/2024-25] 


टिप्पण:मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, aT SCS,“ खंड 4 में अधिसूचना 
संख्यांक बीईई/एसएंडएल/सीलिंग पंखे/05/2049-20 दिनांक 9 मई, 2022 द्वारा प्रकाशित किए गए थे। 


THE BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 29th August, 2024 
No. BEE/S&L/Ceiling Fan/05/2023-24.—In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section 
(2) of section 58 read with clause (n) of sub-section (2) of section 3 and clause(d) of section l4 of the Energy 
Conservation Act, 200l (52 of 200l), the Bureau of Energy Efficiency with the previous approval of the Central 


Government, hereby amend the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of 
Electric Ceiling Type Fans) Regulation, 2022, the proposed draft amendments are hereby published in the Gazette of 


[भागवता--खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण है 


India, Extraordinary, as required by sub-section () of section 58 of the said Act, for the information of all the persons 
likely to be affected thereby and inviting their suggestions and objections (if any); and the notice is hereby given that 
the said draft regulations shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of thirty days from the date 
of their publication in the Gazette of India, Extraordinary; 


Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Director-General, Bureau of Energy Efficiency, 
Ministry of Power, 47 Floor, Sewa Bhawan, 5९९८०-], R.K.Puram, New Delhi-0066; 


Objections or suggestions which may be received from the persons with respect to the said draft amendment 
regulations before the expiry of the period of thirty days specified in para | above, shall be taken into consideration by 
the Bureau of Energy Efficiency. 


l. Short title and commencement.-(|) These regulations may be called the Bureau of Energy Efficiency (Particulars 
and Manner of their Display on Labels of Electric Ceiling Type Fans), Amendment Regulations, 2024. 


(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 

2. Insub- regulation (.) of regulation 3 after item(j), the following shall be inserted namely.- 
(k) Electricity Saving/Year (kWh) ; and 
(0) COz Emission Reduction/Year (KgCOz) ; 


3. In the said regulations, in Schedule, under the heading, —‘“Particulars to be displayed on labels of electric ceiling 
type fan’’, under item “I(i)(a) & (b), (iii) & (iv)”, the following shall be substituted respectively, namely. - 


l. Label design 
(i) Dimension: 


(a) Dimension of the label to be affixed on packaging: 


[ENERGY EFFiciENCcY | ae 

Service Value - 5.2* 2 

ateet Period : 77" Jerumry 2824 So 2" Opceesber 2005 से ताक 
ee — ४ -.: पउ<# एप कक पड का है + 
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(b) Dimension of the label to be affixed on Ceiling Fan Motor: 


POWER SAVINGS 
pos | 


35 mm 


a 


25 mm 


(ii) Colour scheme for the label : 
NAVY BLUE - C: 97, M:95 , Y:6, K: 
GREEN - C: 8 , M: 0, ४:०0 , K: 
Note: Bottom of Bureau’s logo and star filler in GREEN colour only and all fonts and 
top of Bureau’s logo in NAVY BLUE 


Yellow ४40 
Red C:0, M:400, ¥:700, K:0 


POWER SAVINGS 
hod UID 


. 


Outline tpt 


[भागवता--खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 


(iv) The complete specimen of a printed label for Electric Ceiling Type fan: 


POWER SAVINGS 
GUIDE 


Service Value - 5.2* 
Label Period : हा" Jeweery 204 to 50 Decerter 200s 


Bureau of Energy Efficiency 


Mrustry of Power, Government of India 


4. In all the FORMS of the principal regulation, for figures and words “Bureau of Energy Efficiency (Particulars 
and Manner of their Display on Label of Electric Ceiling Type fan) Regulations, 2022” wherever they occurs, 
the following shall be substituted namely.- 


“Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Electric Ceiling Type fan) 
Amendment Regulations, 2024”. 
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5. का the said regulations, under item 5 of Annexure A— II of Form II, under the heading “Specimen of the label 
to be affixed on the Electric Ceiling Type fan is shown below, the following shall be substituted”, namely.- 


GUIDE 


ENERGY EFFICIENCY 
Service Value - 5.2* 
Label Period : ६" Jeweery 2004 to 50 * Decerter 70073 


A SL EN NN ES ES LR काम अन-+-नमकनाक-0 की. 
—_ a 


ee ee ee 2६-३३ oe 
Cee ee ee 3: 


Sureau of Energy Efficiency 


Mristry of Power, Governmert of India 


[भाग एा--खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण |] 


6. In the said regulations, under item no.4 of Annexure A - IV of Form IV, under the heading “Specimen of the 
label duly approved by the Bureau to be affixed on the Electric Ceiling Type Fan is shown below (Separate 
specimens for family of models is annexed)”, the following shall be substituted, namely.- 


Service Value - 5.2* 
Label Period : ST" Jeveery 2004 to DT" Decerter 7075 


| 8 क->+ ee ee et tee ene re eng ee 
OE ee ee ey “2६-९७ OF हे Oe me 


Suresau of Energy Efficiency 


Mirustry of Power, Government of India 


The unique label series code provided in the letter has to mentioned in the label affixed on the Electric Ceiling 
Type Fan. 


SRIKANT NAGULAPALLI, Director General, 
[ADVT.-III/4/Exty./449/2024-25 ] 


Note.- The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 4 vide 
notification number No. BEE/S&L/Ceiling Fan/05/209-20 dated 9™ May, 2022. 
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